Independiente 1-0 Rosario Central 


17 Kevin Lomónaco 


FICHA DEJOGO AOVIVO ORMANC 
Posse de Bola Chutes (a gob Escanteios Expected Goals 
48%0 52% (5120 6 (2) 4051 0.870 © 0.27 
INDEPENDIENTE ROSARIO CENTRAL 
33 E Rodrigo Rey 20 HE Axel Wemer 
4 [2 Federico Vera 4 5 Damián Martínez w 
2 [2 Joaquín Laso 6 [E Miguel Barbieri se Y 69 
26 [E] KevinLomónaco ® 17 E Juan Giménez 
15 Z Damián Pérez E Alan Ro: 
5 W Felipe Loyola 17 EE Tomás O'Connor 
21 E] David Martínez sn 45 E Kevin Ortíz ass 
23 [EJ iván Marcone “e 37 E5 Elías Ocampo es 
19 EE Alex Luna 75 18 m Francesco Lo “s 
f m= Celso 
9 E Gabriel Ávalos a01 
p EE Lautaro Giaccone Y 04 
27 [ZE] Diego Tarzia as Y oo : 
E Agustín Módica z 
RESERVAS 
15 E Facundo Mallo 59 
44 [EZ Santiago Montiel so 
11 w Federico so 
 Mancuello ES 
13 E Jaminton Campaz 4 46 
n 23 [EE Augusto Solari “5 
18 = Ignacio Maestro 20 
= Puch 
E Maxi Lovera us 
16 EX] Santiago Hidalgo — +75 Mo 8 EE Tobías Cervera z 


TREINADORES 
EZ Jullo vaccari 


CLASSIFICAGÓES DOS 


INDEPENDIENTE 
Rodrigo Rey 
ds 


Federico Vera 
ds 


Joaquín Laso 
Ss 


Kevin Lomónaco 
SO 


Damián Pérez 
390 


Felipe Loyola 
Ss 


David Martínez 
ğer 


Iván Marcone 
w 


Alex Luna 
075 


Gabriel Ávalos 
ds 


Diego Tarzia 
Gi 


CAL LELFLE a 


RESERVAS 

Santiago Montiel 
0 

ğəm 

Sr 


Santiago Hidalgo 
315 


Federico Mancuello 


Ignacio Maestro Puch 


EI Matías Lequi 


Æ KEVIN LOMÓNACO 


DEFENSOR - INDEPENDIENTE 


bw o 


JOGADORES 


ROSARIO CENTRAL 


2 Axel Werner 
2 
£ 
A 
2 gen Rodríguez 


Tomás O'Connor 


Damián Martínez 


Miguel Barbieri 


Juan Giménez 


Kevin Ortíz 


Elías Ocampo 
gas 


ada < 


4 
A, 

a Agustín Módica 
da E 


RESERVAS 


3, Jaminton Campaz 
8, * 


Francesco Lo Celso 


645 


Lautaro Giaccone 


Só 


vers 
ESTATÍSTICAS JOGADOR 
INDEPENDIENTE ROSARIO CENTRAL 
25 d Gabriel Ávalos CHuTEs Jaminton Campaz 2 2. 
23 d Gabriel Ávalos CHUTES A GOL Tobías Cervera 2 1” 
~ 2 Dl 'onacomaestopuch TOTALDEDIMDIDAS Tomásocomor È 5 a 
1 @ Fonero pmomascomsucesso  Jaminton campar MY 1 
5 Joaquín Laso ROUBOS DE BOLA remo Y 5 
~ Joaquin Laso TOTAL PASSES Tomás O'Connor 2 82 
Y Joaquín Laso PASSES CERTOS Tomás ocomor Y 372 
ra Brno DEFESAS severe Y 4a 
4 Diego Tarzia FALTAS COMETIDAS Tomásocomor Y 4 
4 El Iván Marcone FALTAS SOFRIDAS Tomás O'Connor 32 4 


ESTAVA NO ESTÁDIO? 


jogo como um dos que assistiu 
ao vivo é necessário que seja registado, Faça login 
ou registese, 


LOGIN e 


ESTATÍSTICAS PARTIDA 


aa 
A 

E 
ASTO 

a INN 2 
¿ur 

2 3 

E 
on 

4» HU 
een 

: 1 
DEFESAS 

m 4 
PASSES CERTOS 

235 M 
LANÇAMENTOS 

2 MU 2 
TOTAL CORTES 

:s M 7 
DIVIDIDAS GANHAS 

5 IN 1 
TOTAL PASSES 

25e M 
a 

0:57 M 
EXPECTED GOALS ON TARGET 

112 IE 00: 
EXPECTED POINTS 

1.57 MINI 
EXPECTED GOALS FREE KICKS 

0.0 M © 
EXPECTED GOALS CORNERS 

on II 0 
EXPECTED GOALS NON PENALTY GOALS 
0.5 M 
EXPECTED GOALS SET PLAY 

0: M o 
EXPECTED GOALS OPEN PLAY 


52% 


avn 


0,27 


0,73 


0,27 


0,27 


COMPETIÇÃO 


Primera División Argentina 2024 


mase JORNADA 


1° F odada 11 
ÁRBITRO 
ÁRBITRO 
Er Fernando Rapallini 


ESTÁDIO 


7 


Libertadores de América 


EE Avellaneda 


24000 11 


oco 


+ Histórico 
Histórico de confrontos 


Time Independiente 
Time Rosario Central 


+ Histórico Campeonato Argentino 
Independiente 
Rosario Central 


